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विभाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को भाती है जिससे कि यह ममग संकलन केन्में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a 

: separate compilation 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

. अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 मइ, 1993 
सं . 303/ 17/ 93 -- एफ ( एफ ) .- 5 मई, 1993 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 
समारोह के अवसर पर ध्वनि प्रणाली के पूर्णतः बन्द हो जाने और उसे पुनः चाल न कर सकने 
की दुर्भाग्यपूर्ण घरना की जांच करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय 
समिति गठित करने का निर्णय लिया है ।। 
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2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , शहरी विकास मंत्रालय के महानिदेशक श्री ओ . पो . 
गोयल इस समिति की अध्यक्षता करेंगे । समिति के अन्य सदस्य होंगे: --- 

( i ) श्री जे . जे . बराईल , निदेशक , गृह मंत्रालय 
( i) मेजर एस . मारू . बमा सना भयालय ) 
( iii ) श्री के . पी . रामस्वामी, प्रधान जीनियर , आकाशवाणी 
( iv ) श्री एन . कृष्णमति , मध्य इंजीनियर ( वियत ) के . लो . नि . वि . 
3. समिति उक्त घटना के कारणों की विस्तार में जांच करेगी , अर्थात् :-- 
( क ) ध्वनि प्रणाली के खराब हो जाने के कारण । 
( ख ) उक्त प्रणाली को पुनः चालू नहीं कर सकने के कारण । 
( ग ) क्या इसका अनुबन्ध एक ऐसी प्रतिष्ठित पार्टी से किया गया था जो ऐसे 

महत्वपूर्ण समारोह के लिए. अपक्षानुसार कार्य कर सके । 
( घ ) यदि कोई सहायक व्यवस्था को मह .. . Re: hr और सहायक व्यवस्था 

को चालू नहीं कर सकने के कारण ; आर 
( क) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विस्तृत आय सुझाना । 
4. समिति से अपनी रिपोर्ट तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करने का अनुरोध है । 

5. फिल्म समारोह निदेशालय और मुख्य इंजीनियर , सिविल निर्माण विंग इस समिति 
को अपेक्षित सूचना, सहायता प्रदान करेगा ताकि निर्धारित समय के अंदर जांच कार्य पूरा 
•हो सके । 
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एस . लक्ष्मीनारायणन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th May , 1993 
No. 303 / 17/ 93- F . ( F). - It has been decided by .the Ministry of Informa 
tion & Broadcasting to appoint a High Level Committee , to enquire into the 
unfortunate mishap in the National Film Awards function on 5th May, 1993 , 
when the sound system totally broke down and could not be even revised 
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2 . The Committee shall be headed by Shri O . P . Goel , Director General, 
Central Public Works Department, Ministry of Urban Development. The other 
members of the Committee shall be : - - 

(i) Shri J. J. Tharayil, Director, Ministry of Home Affairs . 
(ii) Major S. R . Verma (Army Headquarters ). 
( iii ) Shri K . P . Ramaswamy, Engineer- in - Chief , All India Radio . 
( iv ) Shri N . Krishnamurthy , Chief Engineer ( Elect . ), CPWD . 


3 . The Committee shall enquire in detail the reasons for the mishap , viz ,, - - 

(a ) Reasons for the failure of the sound system . 
(b ) Reasons as to why the system could not be revised . 
( c ) Was the contract given to a reputed party who could have handled 

the requirements for such an important function . 
( d ) Details of stand -by arrangements made , if any , and the reasons as to 

why the stand -by arrangements could not be made operative , and 
( e) to suggest detailed measures to prevent recurrence of such failures . 
4 . The Committee is requested to submit its report in three days . 

5 . Dte . of Film Festivals and Chief Engineer, Civil Construction Wing shall 
provide all the required information , assistance and help to this Committee to 
enable it to complete the enquiry within the stipulated time. 


S . LAKSHMI NARAYANAN , Jt . Secy . 
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